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ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Περί τροποπειήσεως τού ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών. 1 

Περί έπεκτάσεως >τού ρυμοτομικού σχεδίου Αμαρουσίου 
I Αττικής) καί καύορισμ.ού των ορών ν.α; περίορισμών 
δομήσεως των οικοπέδων αύτού.2 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

- (1) 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Ιίερί τροποποιήσεως τον ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες υπ οψϋ τάς διατάξεις τον άπό 17 Ιουλίου 1923 
Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ.», ώς μεταγενεστέρως 
ετ'ροποπ'Οΐήΐησαν καί συνεπληρώ·3ησαν καί είδικώτερον των 
άρθρων 2 (παρ. 1). 3. 9 καί 70 αυτού, τού Ν.Δ. 8/1973 
«περί Γ.Ο.Κ.», ώς έτροποπθΐή-3η δίά τού Ν.Δ. 205/1974 
(ΦΕΚ. 363/Α) καί είδικώτερον τού άρθρου 25Β αύτού, τού 
άπό 8.9.1923 Δ/τος «περί καθορισμού τής κατά τό άρ·3ρον 3 
τού άπό 17.7.1923 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ.». 
προθεσμίας» (ΦΕΚ. 257/Α) καί τό δτ·. ή κατά τό Διάταγμα 
αυτό προθεσμία παρήλΔεν άποακτος. τής πα,ο. 2 τού άο·3οου 8 
τού Ν. 720/1977 (ΦΕΚ. 297/Α). καί Βόντες τάς ύπ’ άοι·3. 
1186/1975. 120/1976, 429/1977. 771/1977 καί 1116/77 
γνωμοδοτήσεις τού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Με¬ 


λετών), ώς καί τάς ύπ’ άριίι. 800/77, 1096/77, καί 1230/ 
1977 γνωμοδοτήσεις τού Συμβουλίου τής Επικράτειας, προ- 
τασει τού επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, άπεφασί- 


σαμεν: 


“Αρ&ρον μόνον. 


1. Εγκρίνεται ή τροποποίησις τού ρυμοτομικού σχεδίου Ά- 
ύηνών κατά τό ύπό τών οδών Μενεκράτους, Τερψυχό.ρης, IIα- 
σίωνος και τής λεωφόρου Υμηττού σερικλειόμενον οικοδομι¬ 
κόν τετράγωνον, ώ; έμφαίνεται εις τό ΰπό τού Γενικού Διευ- 
-3υντού Οικισμού τε-3εωρη.μόνον διά τής ύπ’ άρι-3. Ε. 35945/ 
1977 πράξεως αυτού σχετικόν πρωτότυπον διάγραμμα ΰπό κλί¬ 
μακα 1:500, ουτινος συνοπτικόν άντίτυπον δημοσιεύεται μετά 


του παρόντος. 


2. Κατά τό πρόσωιτυν τών οικοπέδων, ώκοδημένων ή ι;ή. 
τών κειμένων εντός τού διά τής παρ. 1 τού παρόντος τροπο¬ 
ποιούμενου οικοδομικού τετραγώνου καί έχόντων πρόσωπον επί 
• τής Λεωφόρου Υμηττού τροποποιείται ή προδλεπομένη στοά 
διά παραλλήλου μετατοπίσεως. τού πλάτους αυτής αυξανόμε¬ 
νου άπο τρία καί ήμισυ (3,50) εις τέσσαρα καί ήμισυ (4.50) 
μέτρα, ώς έν τω αύτώ διαγράμματι έμφαίνεται. 

Εις τον αύτον επί τών Δημοσίων Έργων Υπουργόν, άνατί- 
■3 ε μεν την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τού παρόντος Διατά¬ 
γματος. 

Εν Α3ήναις τή 17 Νοεμβρίου 1977 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 
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( 2 ) 

Περί έκεκτασεως τοΰ ρυμοτομικού σχεδίου Άμαρουτίου (Ατ¬ 
τικής) καί καθορισμού των όρων καί περιορισμών δομήσεως 
των οίκοκέδων αύτοΰ. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ΰκ’ δψει τάς διατάξεις τον άκό 17.Ιουλίου 1923 
Ν. Δ/τος «κερί σχεδίων κολεών κλκ.», ώς μεταγενεστέρως 
έτροκοκοιήθησαν καί συνεκληρώθησαν καί εΐδικώτε.ρον 'τών 
άρθρων 2 (καρ. 1), 3, 9 καί 70 αύτοΰ, τού Ν.Δ. 8/73 «κερί 
Γ.Ο.Κ;», ώς έτροκοκοιήθη διά τοΰ Ν.Δ. 205/1974 (ΦΕΚ. 
363/Α) καί εΐδικώτερον των άρθρων 33 (καρ. 1 καί 2) και 
35 (καρ. 5β) αύτοΰ, καί ΐδόντες τάς ύκ’ άοιθ. 129/1967. 
23/1968, 9/1969, 289/1972, 114/1973, 136/1973, 246/ 
1976. 286/1976, 287/1976, 290/1976, 95/1977 καί 128/ 
1977 κράξεις τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου Άααοουσίου (Άτ- 
'.ίΛής), τάς ΰκ’ άριθ·. 39/1969, 479/1976, 1075/1976, 404/ 
1977 καί 969/1977 γνωμοδοτήσεις τοΰ Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων (Τμήμα Μελετών), ώς καί την ΰκ’ άριθ. 1142/77 
γνωιμοδότησιν τοΰ Συμβουλίου τής Έκικρατείας. κροτάσει τοΰ 
έκί τών Δημ.οσίων Έργων 'Υκουργοΰ, άκεφασίσαμεν: 

“Άρθρον 1. 


Έγκρίνεται ή έκέκτασις τοΰ ρυμοτομικού σχεδίου Αμαρου¬ 
σίου (Αττικής) εις την κεριοχήν «Ψαλίδι», ώς έμφαίνεται 
εις το υκο τοΰ Γενικοΰ Διευθυντοΰ Οικισμού τεθεωρημένον 
διά τής ΰκ’ άριθ. Ε. 34890/77 κράξεως αύτοΰ σχετικόν κρω- 
τότυκον διάγραμμα ΰκδ κλίμακα 1:2000, ούτινος συνοκτικδν 
άντίτυκον δημοσιεύεται μετά τοΰ καρόντος. 


"Αρΰρ ον 2. 

Κατά το κρόσωκον τών οίκοκέδων, ώκοδομημένων ή μή, τών 
κειμένων έντδς τής διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ καρόντος έκεκτεινο- 
μένης κεριοχής έκιβάλλεται κροκήκιον (κρασιά) έκί μέν τών 


έχόντων κρόσωκον έκί τής λεωφόρου Σταυρού —- Έλευσίνος 
κλατους όκτω (8,00) μέτρων, εκ! δέ τών λοικών οίκοκέδων 
κλατους τεσσάρων (4,00) μέτρων, ώς έν τίρ αύτώ διαγράμ.- 
ματι έμφαίνεται. 

’Άρθρον 3. 

Τά έλάχιστα δρια έμβαδοΰ καί διαστάσεων ώς καί οί λοικοί 
όροι και κερί ορισμοί δομήσεως τής διά τοΰ καρόντος έκεκτει- 
νομένης κεριοχής καθορίζονται ώς ακολούθως: 

1. Οικοδομικόν σύστημα τό κανταχόθεν έλεύθερον. 

2. Ελάχιστου κρόσιοκον: Δέκα οκτώ (18.00) μέτρα. 

Έλάχιστον βάθος: Τριάκοντα (30.00) μέτρα. 

Έλάχιστον εμβαδόν: Χίλια (1000) τετρ. μ,έτρα. 

3. Κατά καρέκκλισιν άκό τής κροηγουμένης καραγράφου 
θεωρούνται άρτια καί οικοδομήσιμα τά οίκόκεδα τά κοοϋκάρ- 
χοντα ή ρυμοτομούμενα κατά την έφαρμογήν τοΰ καρόντος καί 
ατινα δεν έχουν μέν τά ώς άνω καθοριζόμενα έλάχιστα δρια 
εμβαδοΰ καί διαστάσεων, κλήν δμως ταΰτα έχουν: 

Έλάχιστον κρόσωκον: Δέκα κέντε (15,00) μέτρα. 

Έλάχιστον βάθος: Είκοσι κέντε (25,00) μ,έτρα. 

Έλάχιστον εμβαδόν: Τετρακόσια (400) τετρ. μέτρα. 

4. Έκί τών οίκοκέδων τών έχόντων κρόσωκον έκί τής Λεω¬ 
φόρου Σταυρού — Έλευσίνος άκαγορεύεται ή άνέγερσις κον¬ 
τός καταστήματος. 

5. Μέγιστος έκιτρεκόμενος άριθμός ορόφων δύο (2) μέ άνω- 
τατον ΰψος έκτά καί ήμισυ (7,50) μέτρα. 

6. Συντελεστής δομήσεως έξ δέκατα (0,6). 

Εις τον αύτόν έκί τών Δημοσίων Έργων 'Γκουργόν άνατί- 
θεμεν την δημοσίευσιν καί έκέλεσιν τοΰ καρόντος Διατάγματος. 

Έν Άθήναις τή 14 Νοεμβρίου 1977 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΏΝΣΤΑΝ7ΒΝ0Σ Δ. 7ΣΑ7Ε0Σ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 
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